Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia 5 grudnia 1986 roku, odeszła od nas na zawsze, po ciężkiej 


chorobie 


Mjr Rezerwy ZOFIA 


CHECHELE WSKA 


długoletni funkcjonariusz WUSW w Krakowie 


odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami 


państwowymi i resortowymi 


NASZA NAJUKOCHAŃSZA SIOSTRA I CIOCIA 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi 


we czwartek 11 grudnia br. o godz. 9.20, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


SIOSTRA Z RODZINĄ 


